Florentyna Stanisława Ciechanowska 


córka s. p. Wiktoryna, inżyniera 


przeżywszy lat 21, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakra. 
mentami, zasnęła w Panu dnia 22 Sierpnia 1886 roku. 
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we Wtorek dnia 24 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu pod L. 29 przy ulicy sw. Marka na cmentarz 


Stroskana matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na pogrzeb, który się odbędzie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Środę dnia 25 b m. o godzinie 10 rano w kościele 00. Kapueynów. 
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u) Zakiad pogrzebowy A. Sza frańskiego w Krakowie. 


